Compassos Simples Binários Ternários Quaternários 
(U.T. = figura simples . 


2/1 2/2 2/4 2/8 etc. 31 32 34 3/8 etc. |41 4/2 4/4 4/8 etc. 


Compassos Compostos | Binários compostos Ternários compostos Quaternários 
U.T. = figura pontuada) compostos 


6/1 6/2 6/4 6/8 etc.|91 9/2 9/4 9/8 etc.) 12/1 12/2 12/4 12/8 
etc. 


Compassos Mistos | Quinários(3+2 ou 2+3) | Setenários(3+4 ou 4+3) outros) 
(mistura de 2 ou mais 


compassos Simples) |5/1 5/2 5/4 5/8 etc.| 7/1 7/2 7/4 7/8 etc (11, 13, etc.) 


